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T s c h e r in a k. 


D i c A r i) s t a l Ifo r m d e s Coca in $. 

Von Dr. G. Tscliermak. 

(Vorgelegt in der Sitzung vom 21. Mai 1863.) 

Die Naturgesehichte des Cocains ist in letzterer Zeit durch 
A. Niemann und W. Lossen *) vervollstandigt worden, welehen 
durch die Verrnittlung der Herron v. Seherzer, Haidinger 
und Wohler das bezugliche Material zugekommen war. Uber die 
Krystallform dieses Korpers hatte W. Lossen die von v. Frits ch 
erhaltenen Reselltate mitgetheilt; er meinte indessen, es liessen sieh 
vielleieht an gutem Materiale noch scharfere Bestimmungen aus- 
fuliren und ersuehte daher Herrn 
v. Seherzer, dem er etwas 
Cocain iibersandte, wenn mbg- 
lieh, neue Messungen zu ver- 
anlassen. Herr Director Dr. 

M. Hornes, dem der Korper 
zu dem genannten Zweekeiiber- 
geben worden war, (iberliess 
niir denselben zur Bearbeitung, 
dcren Resultat liier folgt. 

Das Coeai'n krystallisirt in 
vier- bis seelisseitigen Prismen, 
welche fast immer nach einer 
Flache(c) in dieBreite gezogen 
erscheinen. Die Endigung wird 
durch zwei oder vier Fliichen 
gebildet. Mit dem andern Ende 
der Saulen sind die Krystalle 
haufig zu facherfbrmigen Aggre- 
gaten verbunden. 1st auch das zweite Ende frei, so zeigt sieh fast 
immer eine hemimorpheAusbildung, indem an dem einen Ende zwei 
Machenpaare auftreten, an dem andern nur das eine (r) erscheint. 
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Die KrystalU’orm »Ies CocaTns. 31) 

oder indem beide Endea je ein von dem andern verseliicdenes 
Flachenpaar tragen. 

Das Krystallsystem ist monokliniscli; die Ausbildung der Kry- 
stalle wie beirn Epidot, indem sie nach der Normale der Symmetrie- 
ebene verlangert erscheinen. Die Elemente sind nach meinen Beob- 
achtungen: 


<£ ac = 73° SO' a : 

b : c = 1 

: 1-186 : 1-223, indem 

a = {100} , c = {001} , o — 

{Ill} , * 

= {101} , r = {011} 

genommen wurden. 

Die Beobaehtungen ergaben folgende 

Winkel der Normalen: 

berechnet 

beobachtet T. beob. Fritsch 

100 : 001 = . . . . 

73o 50' 

73° 55' 

001 : Oil = . . . . 

44 44 

34 30 

Til: Oil = . . . . 

45 48 


Til: 001 = 66° 40' 

66 50 

65 42 

Til : T01 = 36 20 

36 37 


ill : iTT = i07 20 

107 50 


T01 : 001 = 60 41 

60 30 

60 1 

T01 : 100 = 45 29 

45 32 



Zur Rechnung wahlte ieh drei zuverlassige Bestimmungen. Die 
librigen Werthe sind wegen der Unvollkommenheit der FlSchen ais 
Annaherungen zu betrachten. In den von v. Fritsch erhaltenen Re- 
sultaten ist beziiglich r eine bedeutende Abweichung zu bemerken, 
auch hat sich in der Entwickelung der Zonen ein Irrthum einge- 
schlichen. 

Die Spaltbarkeit ist unvollkommen nach c. v. Fritsch gibt 
o als Spaltrichtung an. 



